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Un siglo de Niemeyer 


POR MATIAS GIGLI 

Oscar Niemeyer cumple cien años y su ciudad, Brasilia, cumple 
veinte desde que fue catalogada como patrimonio cultural de la hu- 
manidad por la Unesco, parte de las razones por las que los brasile- 
ños consideran su capital como la obra urbanística más importante 
del siglo XX. Niemeyer tiene una presencia importante aún hoy en 
su país y trasciende las fronteras, siendo valorado por y como el úl- 
timo representante de un ideal moderno en el sentido más amplio. 
Todavía en actividad, este arquitecto sigue materializando obras en 
el exterior y en su país. Su último trabajo en Brasilia es el Complejo 
Cultural de la República, terminado en diciembre y ubicado en el eje 
principal de la ciudad, en línea con la catedral metropolitana Nossa 
Senhora de Aparecida, justo al inicio de la Esplanada dos Ministé- 
rios. 

En Madrid y en San Pablo se están realizando exposiciones de su 
obra. Una es en el Memorial de América latina, obra suya en San 
Pablo, donde se exhibe una serie de fotografías del libro Oscar. Nie- 
meyer 360%, de los fotógrafos Luiz Claudio Lacerda y Rógerio Ran- 
dolph. Ellos organizaron el material con una visión circular y son el 
resultado del material volcado en un libro de 200 páginas, que ¡lus- 
tra cuatro reuniones que mantuvieron con el arquitecto. En España 
se suma la exposición Niemeyer 100 por 100 en el Centro Cultural 
del Principado en Madrid. El propio Niemeyer participó en la selec- 
ción de imágenes, que ilustran la larga producción artística del autor 
del proyecto del Centro Niemeyer, que se instalará junto a la ría avi- 
lesina y es uno de los nuevos edificios culturales significativos de 
España. En la muestra se incluye un video en el que se explican los 
conceptos filosóficos y estéticos que lo llevaron a concebir el pro- 
yecto, al que ha definido como una “plaza abierta al mar para todos 
los hombres y mujeres del mundo; un lugar para la convivencia, la 
educación, la cultura y la paz”. La exposición continuará después de 
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POR LUJAN CAMBARIERE 


En algunos de esos debates fre- 


cuentes sobre qué es o no diseño, 
sobre todo industrial y en nuestro país, 
su nombre sobrevuela. Parece que en la 
llanura, más precisamente desde Santa 
Fe, Martín Olavarría viene demostran- 
do lo indispensable que puede resultar 
la disciplina. En la que además, valga la 
redundancia, cosecha reconocimiento, 
por verdaderas joyitas para el agro. Sem- 
bradoras; pulverizadoras dearrastre y au- 
topropulsadas; todo tipo de cosechado- 
ras (para granos, aceitunas, naranjas, fo- 
rrajes); tractores; fertilizadoras; máqui- 
nas de labranza; todo tipo decabinas, ga- 
binetes para electrónica y consolas de 
operación; parideras para cría de cerdos; 
jaulas de destete precoz para lechones; 
tolvas de transporte de granos y pastu- 
ras; henificadoras (cortadoras acondi- 
cionadoras de heno); empaquetadoras 
de rollos de heno, entre muchas otras. 
Algunas premiadas (Innovar 2006) co- 
mosu cosechadora de aceitunas única en 
el mercado, ya que pesa 24 toneladas y 
cosecha un olivo en 20 segundos (fa- 
bricada en Venado Tuerto, se exporta 
a varios países). 

Diseño social también lo llama él. 
Y da sus razones: “Cuando uno traba- 
Ja para un sector en el trabajan 44 mil 
personas en forma directa y muchas 
más en forma indirecta, eso es diseño 
social. El 70 por ciento de las fábricas 
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de maquinaria agrícola (en factura- 


ción) son pymes de capital nacional. 
Cuando sabemos que cada argentino 
produce alimentos para diez personas 
en el mundo y que esos alimentos se 
producen con máquinas argentinas, si- 
gue aumentando a escala internacional 
el concepto. No hacemos elementos 
suntuarios, hacemos comida y a pesar 
de la discusión imperante vamos a ha- 
cer también energía”, señala este dise- 
ñador industrial que, atento a lo que 
pasa en la escena design, quiso contar 
algo de lo que sucede tierra adentro. 


Cuna campestre 

Nació en Lomas de Zamora por ac- 
cidente, ya que en esa época su padre 
—que era ingeniero agrónomo— mane- 
jaba un campo en cercanías de Mer- 
lo, San Luis. Vivió allí hasta los 9 años. 
Ahí aprendió a manejar un tractor, vio 
la primera cosechadora y se empezó a 
relacionar con esos “fierros del cam- 
po”. Después vivió unos años en Ge- 
neral Madariaga hasta que se fue a La 
Plata a estudiar diseño industrial. “Pa- 
ra las fiestas de fin de año viajábamos 
a Buenos Aires en un jeep, que era el 
vehículo de la familia, y empecé a co- 
nocer esa impresionante planicie que 
esla pampa. Todo esto me quedó guar- 
dado muy adentro y afloró mucho des- 
pués”, adelanta. 

—¿Cómo comienza esta carrera 
tan especializada? 
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En Santa Fe, Martín Olaval 
pero que demuestra de 


—En 1987 me salió la posibilidad de 
trabajar en el desarrollo de un camión 
mediano. Esto eraen Las Varillas, Cór- 
doba, y allí partí dejando en La Plata 
—que era donde vivía— a mi mujer, a 
mi hijo mayor y a otro que venía en 
camino. A los 20 días de empezar, por 
una decisión de la empresa, el trabajo 
setrasladó a Firmat. La empresa era Za- 
nello (fabricante de tractores) y den- 
tro del mismo grupo estaba Roque 
Vassalli SA (fabricante de cosechado- 
ras). Ahí seguimos con el camión. A 
mediados de 1988 trasladé a mi fami- 
lia y nacieron mis otros dos hijos. En 
la Argentina de aquellos tiempos to- 
do era muy cambiante y el proyecto se 
frustró. Me ofrecieron seguir en la fá- 
brica, pero pasando a las cosechado- 
ras, y ése fue el inicio de mi relación con 
las máquinas agrícolas. Mi primer tra- 
bajo fue rediseñar el interior de una 
cabina de cosechadora en el 89. Ha- 
bía que adaptar electrónica en las má- 
quinas. En 15 días había que presen- 
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ría trabaja hace años diseñando maquinaria agrícola. Un segmento poco glamoroso, 
: modo contundente el amplio espectro que compete a eso que llamamos diseño. 


tarlo en la Exposición Rural de Paler- 
mo. Salió bastante bien y me pusieron 
a cargo de la interacción entre la me- 
cánica que se hacía en fábrica y los com- 
ponentes de hidráulica y electrónica 
que hacían en otro lado. Impresio- 
nante experiencia. Por aquellos años 
logré que incorporaran dentro de la 
planta a otro diseñador y con él em- 
pezamos a desarrollar una nueva cabi- 
na para las cosechadoras. 

—¿Cómo es trabajar para el agro? 

—Muy complejo desde el diseño, por- 
que son máquinas que trabajan ope- 
rando sobre el suelo, un organismo vi- 
vo. Además, los granos que cosechamos 
son comida y debemos cuidarla como 
tal. Una cosechadora tiene 6 mil ítem, 
6 mil piezas distintas que deben inte- 
ractuar. Un pulverizador, unas 4500. 
Las sembradoras tienen menos ítem, 
peroson un gigantesco sistema con mó- 
dulos que se repiten. Todas son bási- 
camente grandes sistemas y muy com- 
plejas de poner a punto y de conducir. 
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equipamientos para empresas | 


Hay mucha ingeniería pero, como es 
común, los ingenieros trabajan sepa- 
rando el problema en pequeñas parce- 
las y es el diseñador quien tiene la ta- 
rea de juntar todo en el momento de 
darles forma a las cosas. 

—¿La Argentina es competitiva en 
este segmento? 

Somos vanguardia mundial en 
sembradoras de siembra directa. En la 
Argentina se venden más pulverizado- 
res autopropulsados que en toda Eu- 
ropa (incluidos los países de la ex 
Unión Soviética). En cosechadoras so- 
mos uno de los tres países del mundo 
que han desarrollado la tecnología de 
esas máquinas (los otros son EE.UU. 
y Alemania), además de ser el país que 
consume menos combustible por ca- 
da tonelada de grano producida. Lo 
que viene: máquinas más grandes y 
más rápidas, más eficientes desde el 
punto de vista energético, cada vez más 
mecatrónicas (combinatoria de mecá- 
nica, electrónica e hidráulica), máqui- 
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nas inteligentes que se autoguían, que 
registran en tiempo real los rindes y 
sus características (cantidad de aceite 
en oleaginosas, cantidad de gluten en 
cereales, cantidad de humedad) que 
hacen aplicaciones discriminadas de 
fertilizantes, semillas y productos fito- 
sanitarios siguiendo mapas satelitales. 
Y mil cosas más. 

—;El desafío más grande? 

—Todos los días son un desafío, 
ningún proyecto es igual a otro. Ca- 
da proyecto te obliga a estar siempre 
aprendiendo y a generar nuevos co- 
nocimientos. La semana pasada es- 
tuve en Mar del Plata en un congre- 
so de diseño y se hablaba de investi- 
gación en diseño. Cuando les dije 
que el diseño en sí mismo es inves- 
tigación permanente, casi me comen 
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el hígado. Es mi forma de ver la dis- 
ciplina: cuando en una ocasión me 
tocó diseñar productos para criade- 
ros de cerdos, tuve que aprender a 
criar cerdos. Un amigo y colega di- 
jo alguna vez que diseñar en la Ar- 
gentina es como remar en dulce de 
leche. Diseñar es el desafío. 

—¿Con qué otras cuestiones lidia el 
diseñador que se mete en estos terre- 
nos? 

—Primero hay que familiarizarse con 
la tecnología, la del lado agropecua- 
rio y luego con la particular del me- 
dio productivo de estas máquinas. 
Desde herreros que trabajan la chapa 
en forma artesanal hasta robots que 
cortan, sueldan y arman. Si bien uno 
puede diseñar sin tener más que una 
idea de que se trata, las búsquedas for- 
males obligan a profundizar mucho 
para obtener resultados. Nadie puede 
diseñar un producto si no entiende el 
mercado de ese producto. Esto obli- 
ga a conocer un mercado complejo, 
ya que no es lo mismo un cliente de 
Trenque Lauquen que uno de Tucu- 
mán. Las series de producción son ba- 
jas, comparadas con otros rubros, y si 
bien estas máquinas son caras, mucha 
amortización de herramental se hace 


difícil, y eso obliga a pensar y repen- 
sar las formas para usar tecnologías 
más blandas. 

—Alguna vez manifestó, como 
otros, esa molestia con los medios es- 
pecializados en diseño que sólo ponen 
lámparas y sillas... 

—No tengo nada con quienes dise- 
ñan sillones o lámparas. Al contrario, 
soy un consumidor de esos diseños y 
me parece fantástico que colegas mí- 
os hagan ese trabajo. El tema está en 
algunos medios que no profundizan, 
ni van más allá. Hablo de la Argenti- 
na profunda, de la del laburo, la que 
produce, ala que yo pertenezco. Cuan- 
do en las revistas dominicales salen no- 
tas de diseño que sólo abarcan un mí- 
nimo segmento, el empresario de mi 
sector que las lee, como todo el mun- 
do, ¿qué ve? Cosas que a él no le sir- 
ven, una estética que no lo represen- 
ta, una farándula a la cual no pertene- 
ce, ni tampoco sus clientes. Suponga- 
mos que un colega joven va a pedirle 
trabajo a ese empresario, ¿con qué ar- 
gumentos le dice que su empresa ne- 
cesita diseño? 
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Foro crítico 

El jueves 19 se realiza la tercera 
presentación del foro de crítica Di 
Tella en la UTDT. Esta vez el te- 
ma es el parque Hipólito Yrigoyen 
en Rosario, de Rafael Iglesia, y el 
comentario es de Roberto Fer- 
nández. Es a las 19 en el aula 
301 de la sede Miñones, con en- 
trada libre. 


Hudson a tiempo 

La Plaza Comercial Hudson, que 
es el shopping-ancla del proyecto 
Pampas Pueblo Hudson, está 
avanzando en calendario y se 
prevé su inauguración para sep- 
tiembre. Es un edificio de más de 
100 metros de largo y 5300 me- 
tros cuadrados cubiertos que alo- 
jará en breve 71 locales. El centro 
comercial es el primero de la zona 
y va a servir a 12.000 familias de 
la zona, más las crecientes urba- 
nizaciones cerradas de la zona 
sur. El edificio promete exteriores 
“elegantes, de rasgos neoclási- 
cos”, en línea con el valor patri- 
monial de la vieja maltería. 


Cursos y concursos 

El programa de diseño del INTI in- 
vita a la charla “Dar en el clavo: la 
gestión del diseño en la industria 
del mueble”, parte del ciclo de 
acercamientos y debates entre el 
sector creativo y el industrial. Es 
el martes 17 a las 14 en la sede 
de San Martín, Gral. Paz 5445. In- 
formes y reservas (es gratuita pe- 
ro con cupo limitado) al 4724- 
6200. El 14 y 15 de agosto se re- 
alizan las primeras jornadas de 
Luz y Color en la SCA para difun- 
dir tecnologías, ideas y prácticas 
de especialistas de varios países. 
Hasta el 31 de agosto está abierta 
la inscripción al concurso de dise- 
ño Crea con PVC, que organiza 
Aapvc para profesionales e idóne- 
os y estudiantes de diseño, con 
6000 y 3000 pesos, respectiva- 
mente, más menciones. La temá- 
tica es libre pero con al menos 60 
por ciento de PVC. Consultas en 
aapvcOaapvc.com.ar, 4821- 
2226/4077, www.aapvc.org.ar. El 
23 y 25 de agosto se realiza el se- 
gundo encuentro de empresas de 
la construcción con especialistas 
en instalaciones en Costa Salgue- 
ro. Informes en 5252-0470 o 
www.atacamaferial.com.ar. El 30 
y 31 de agosto y el primer día de 
septiembre la Utdt realiza el pri- 
mer seminario internacional sobre 
historia, ciudad y arquitectura en 
América en el siglo XVIII, organi- 
zado con la UNLP y auspiciado 
por el Conicet y la embajada es- 
pañola. Tendrá cuatro sesiones 
de conferencias y tres simposios- 
taller. Es gratuito, se pueden pre- 
sentar papers y es necesario re- 
gistrarse en 4783-8654 o interse- 
minarxviiiO Utdt.edu. El 5 de sep- 
tiembre cierra la presentación pa- 
ra el Premio EL! a la Iluminación 
Eficiente organizado por la cáma- 
ra de las industrias de la luz, la 
electrónica y la electromecánica y 
la Indexport Messe Frankfurt. El 
evento tiene las categorías Insta- 
lación y Proyecto, con premios de 
cinco y dos mil pesos, respectiva- 
mente. Bases e informes en pre- 
mioeli O cadieel.org.ar o en el 
4331-1933/4. 
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POR SERGIO KIERNAN 


El edificio de Callao 924 

creado en tiempos más ele- 
gantes por Luis Martín todavía 
existe, aunque su vida pende de 
menos que un hilo: sólo lo prote- 
ge un doble amparo presentado 
por vecinos preocupados y por 
dos legisladores porteños amigos 
del patrimonio. Este petit hotel 
de suprema elegancia e incalcula- 
ble valor estético va a desaparecer 
por la indiferencia total al tema 
de dos gobiernos porteños conse- 
cutivos, que pasaron leyes, hicie- 
ron códigos y emitieron declara- 
ciones, para luego cajonearlas a 
que junten polvo. Legalmente, lo 
único que protege la estructura 
de Callao 924 es que figura en 
una lista de “edificios representa- 
tivos”, lo que no alcanza. El go- 
bierno porteño jamás creó las ins- 
tancias concretas para que los ca- 
tálogos de objetos culturales, ar- 
tísticos y patrimoniales se unifica- 
ran y completaran. Y eso era in- 
dispensable para que fueran pro- 
tegidos. Si se suma el casi despre- 
cio de la autoridad de Planea- 
miento hacia todo lo que no sea a 
estrenar y la anomia impotente 
de Cultura, es un milagro que 
quede algo. 

Callao 924 es un ejemplar muy 
representativo de ese edificio antes 
común y hoy cada vez más raro en 
Buenos Aires, el del petit hotel de 
ville. Era el estilo preferido de la 
alta clase media de principios de 
siglo, un peldaño abajo del gran 
palacio y con lujos de primer or- 
den. En este caso, se destacan vi- 
trales de rara elegancia, una chi- 
menea de mármol policromo, una 
entrada flanqueada de pilastras 
que da acceso a una gran escalina- 
ta de mármoles blancos y baranda 
francesa, infinitas molduras y bos- 
ques enteros de boisseries y puer- 
tas de honor. 

Hasta hace poquito nomás, la 
gran cuadra de Callao al 900 esta- 
ba intacta, como había sido cons- 
truida cuando el dinero compraba 
cosas bellas y no apenas caras. Pri- 
mero cayó un petit hotel, luego 
otro y ahora viene el tercero. Que- 
da uno, que ocupa la embajada si- 
ria y oculta un noble jardín, varios 
edificios a la francesa de altura 
que están seguros por ahora sólo 
por su tamaño y costo, y un par 
de edificios públicos, el de Obras 
Sanitarias en la esquina de Marce- 
lo T. de Alvear, monumento his- 
tórico, y el del Etoss, que algún 
genio pintó de amarillo y cuya 
puerta desapareció cambiada por 
el infalible blindex. 

Los dos petit hoteles fueron re- 
emplazados por torrecitas de 14 
pisos, de las que autoriza el código 
en las avenidas porteñas, de arqui- 
tectura profundamente anodina, 


olvidable, perecible. Al 924 le es- 
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Una pausa 
a la piqueta 


La trágica demolición del petit hotel de Callao 924 se 
frenó gracias a dos amparos, uno de los vecinos y 
otro de dos legisladores preocupados por el 
patrimonio. Pero el edificio nunca fue catalogado y su 
status de “representativo” no alcanza, gracias a la 
desidia del gobierno porteño. 


pera el mismo triste destino, el de 
perder una pieza de buena arqui- 
tectura a cambio de un edificio en 
altura sin el menor valor creativo, 
público, estético. 

Las obras fueron detenidas el 
viernes por dos amparos presenta- 
dos de apuro y aceptados de ur- 
gencia por dos ramas de la justi- 
cia. Los vecinos de Recoleta, pa- 
triotas barriales que viven demu- 
dados por las constantes demoli- 
ciones, presentaron uno ante la 
Justicia nacional, apuntando al 
dueño del edificio. El juzgado 


atendió la naturaleza del tema, en- 
tendió que no había tiempo de es- 
tudiar el pedido porque el edificio 
desaparecía, dictó el amparo con- 
gelando la demolición, se declaró 
incompetente y pasó el caso a la 
justicia porteña. 

Allí ya estaba el amparo de los 
legisladores Teresa de Anchorena, 
presidente de la comisión de Pa- 
trimonio de la Legislatura, y Fa- 
cundo di Filippo, presentado tam- 
bién el viernes pero apuntado al 
gobierno porteño. Anchorena y 
Di Filippo habían encontrado que 


El entorno de una plaza 


Callao al 900 es uno de los lados de una de las plazas más bonitas de 
la ciudad, de esas de senderos colorados, monumento y añosa arboleda 
bien plantada. El lado de Rodríguez Peña está tomado por el palacio Piz- 
zurno, uno de los pocos que ocupan una cuadra completa con su fachada 
simétrica y serena, pese a las pillerías arquitectónicas de la dictadura. El 
lado de Paraguay está tomado casi por entero por la iglesia, que tiene un 
gran edificio ceñudo y neoclásico medianera de por medio con el de la es- 
quina, francés y de rentas. La cuadra de Charcas tiene como protagonis- 
tas un gran estacionamiento frívolamente creado sobre el terreno de un 
viejo y elegante edificio; la embajada de lo que queda de Yugoslavia, vieja 
casa de los Mihanovich; y uno de los mejores edificios de Alejandro Busti- 
llo, uno de rentas con interiores legendarios y fachada bellamente france- 
sa. El lado de Callao era hasta hace poco el único que mostraba completo 
el conjunto de arquitecturas clásicas que quiso ser esta ciudad. 


Callao 924 estaba listado como 
“inmueble representativo” por 
Cultura porteña, lo que el juez en- 
contró suficiente como para dictar 
el congelamiento de las obras. El 
edificio ya había perdido su bellí- 
simo portón tallado, las rejas fran- 
cesas de los balcones del primer 
piso y varias molduras internas, 
pero seguía en pie. 

Esta semana no hubo demoli- 
ción. Con una vocación que no tie- 
nen otros colegas, el dueño del edi- 
ficio acató la orden en lugar de se- 
guir de noche, honestidad ayudada 
por la guardia de cuerpo presente 
que le mantuvieron el fin de sema- 
na largo los vecinos de Recoleta 
—bastadedemolerQyahoo.com.ar— 
que ya saben qué tipo de actitudes 
tienen las constructoras ante las ór- 
denes judiciales. Los vecinos volan- 
tearon en abundancia, colgaron 
carteles al frente de la obra y en ge- 
neral recibieron apoyo del transe- 
únte común, que considera auto- 
máticamente una pérdida la demo- 
lición de este tipo de joyas. 

Ayer se realizó una audiencia de 
conciliación obligatoria ordenada 
por la justicia porteña entre los le- 
gisladores que pidieron el amparo, 
la Ciudad como parte acusada y el 
dueño del edificio. Anchorena y 
Di Filippi pidieron que se inclu- 
yera a los vecinos, presentando un 
escrito en el que copian el fallo de 
la justicia nacional y explican al 
juez que todavía no le llegó por 
vía formal porque esas cosas to- 
man tiempo, pero que los activis- 
tas deberían participar. La audien- 
cia tuvo una sorpresa no menor, 
ya que el dueño del edificio pro- 
puso algo poco común: rescatar 
los elementos ornamentales de los 
salones del petit hotel y reinstalar- 
los en un ámbito de la planta baja 
del nuevo edificio. En ese lugar se 
abriría entonces un espacio abier- 
to a la comunidad y casi en espe- 
cial a los patrimonialistas, que 
preserve una colección de objetos 
irreemplazables. 

Ya sabemos que habrá que espe- 
rar que algún gobierno porteño se 
dé cuenta de que el patrimonio no 
es una manía de historiadores y no 
tiene nada que ver con los muse- 
os. Parece que ni el nivel cultural, 
ni el progresismo, ni siquiera el 
afrancesamiento penetra la dura 
incomprensión hacia el tema y la 
falta de coraje para poner límites. 
Hasta que algún político se dé 
cuenta de que el patrimonio y el 
ordenamiento urbano es una ma- 
nera de mostrar visión —aquello de 
ser un estadista, se acordarán— hay 
que atender al ejemplo de los veci- 
nos que tomaron la calle, volante- 
aron y le hicieron un abrazo al 
edificio. Cuando el patrimonio 
sea un tema electoral y político, 
como la seguridad, la salud y el 
tránsito, se acabarán estas impo- 
tencias deprimentes. 


